く WindowsMe /98 SE /98/2000 の場合〉 



③[次へ]をクリツクします。 


①画面内の写真のよ〇に、パ 
ソコンに USB ケーブルを 
接続します。 

コネクタの形と向きに注意して 
^ください0 _ J 


②新しいハードウェアが見つ 
かリ、自動的にドライパが t 
ットアップされます。メッ t 
ージが消えるまで待ちます。 

V_ ) 


A8 セ••/トアツフ。を終了します。 



[完了]をクリックします。 


テスクトッ[マイコンピュータ]アイコンを 
ダフルクりツクします。 



CD-ROM ドライブのアイコ 
ンが追加されていれば、本製 
品は使用できる状態になって 
います。 


アイコンが表示されていないときは？ 

I USB ケーブルまたは電源ケーブルが正しく接続されていない可能性が 
あります。 USB ケーブルと電源ケーブルを接続し直してみてください。 

以上で接続は完了です。 

続いて WinCDR の CD - ROM より、 WinCDR または PacketMan をインストールし 
てください （「 WinCDR クイックスタートガイド」または 「 PacketMan クイック 
スタートガイド」参照）。 

本製品の使いかたは、オンラインマニュアルを参照してください。 


畫 


オンラインマニュアルを必ずお読みください 

付属のューティリティ CD には、オンラインマニュアル ( PDF 形式)が収録されています。 
必ずお読みください。 

•オンラインマニュアルの読みかた 

① 付属のユーテイリテイ CD を CD-ROM ド 
ライブに t ツトします。簡単 t ツトアツブ 
が起動します。 

② 「CRW IU シリーズのマニュアルを見る」を選 
択し、[開始]をクリックします。 

オンラインマニュアルが画面に表示されます。 


1 オンラインマニュアルを読むには、パソコンに Acrobat Reader がインストール 
されている必要があります。インストールされていないときは、表示される画面 
のメッセージに従ってインスト—ルしてください。また、簡単セットアップで 
「 Acrobat Reader のインストール」を選択してもインストールすることができ 
ます。 

X Acrobat Reader の使いかたは 、 Acrobat Reader のメニュー[ヘルプ ]- [Reader 
のヘルプ]を選択し、ヘルプを参照してください。 




マ4 


トァッ > 


これより簡単セツトアップを閉始します。他の起助中のアブリケーンヨンを終了させてください。 


「簡単セットアッゴメニュー-1 

l||ra 關-11>ンリ-ズのマニュァル視る 
|1[^ Acrobat Reader のィンスト'-，レ 


B IEEE / 39 « ( I •丄 INfC 端子〉 

掩続でのセ7卜 P 77。 

X Windows 98 (Second Edition を除く）では USB でしか接続できないた 
め、 EEE 1394 では接続できません。 


» 付属のユー子ィり子ィ CD を CD ROM ドライフに 
セツトします。 

簡単セットアップが起動します。 

1 CD - ROM ドライブがパソコンに内蔵されていない方は、弊社ホームぺ 
—ジ （ http : // www . melcoinc . co . jp /) から 「 CRW -32 IU ドライバ 
ディスク」をダウン□—ドして、美行してください。 

また、弊社ホームページから、本製品のオンラインマニュアル （ PDF 形 
式）をダウン□ー ドすることもできます。 



セツトアツ7。を実行します。 


wun 


r ® 簡単 tz ットアップ以外の 

綱〜 i トァッ > 


アプリケーションをすべ 


て終了させます。 , 


これより簡単 to トアップを姶します。他の起肋中のアブリケーンョンを終了させてください〇 



( ② [CRW IU シリーズの tZ 
ツトアツブ]をクリック 
して反転表示にします。^ 


③ [ 開始]をクリックします。 


この画面が表示されないときは？ 

ユーティリティ CD 内に収録されている [ SETUP . EXE ] アイコンをダ 
ブルクリツクしてください。 



接続するパ本クタを選びます。 


B3 綱 3I&JS3 


使用する接続方式を選択して下？い. 

① ② 



m 





( パソコンの EEE 1394 コネクタ 

1の種類を確認します。 


USB コネクタ 
ぐンリーズ A コネクタ) 


IEEE1 394コネクタ 
(iLink.FireWire) 

4ビンコネグ S? 


IEEE1 394コネクタ 
(iLink,FireWire> 
6ビンコネクタ 





つ\°ソコンの旧 EE 1394 コネク> 
夕が4ピンのときは[②]を、6 
ピンのときは[③]をウリツウ 

、し CK & 〇 _ ‘ 


X Windows 98 (Second Edition を除く）では、 EEE 1394 で接続できない 
ため、この画画 S 表示されません。 

「 USB 接続でのセットアップ」の A 4 以降の手順に従って、 USB で接続 
してください。 


84 使用するケ_7ルを確認します。 




本製品0電源スイッチを ON にします。 

電源 スイッチを 


AC ケーブルをコンセントに接続し、電源スイッチを ON にして下さい。 


U 1C 



r ® 電源ケーブルがコンせン P 
に接続されていることを確 
認して電源スイツチを ON 
, にします。 j 






次へ]をクリックします。 




本製品に1£££/3?«ケーフルを接続します。 


パソコンには泛だ EEE 1394 ケーブルを接続しないでくたさい。 


财綱 giKgga 


1394ケーブルを 



1 画面は、本製品の IEEE 1394 
コネクタ (6 ピン）に接続する 
例です。 

, > 

①画面内の写真のよろに、本 
製品に旧 EE 1394 ケーブ 
ルを接続します。 


②[次へ]をクリックします。 


•手順 B 3 で[②]をクリックした 
方は本製品の EEE 1394 コネク 
夕 （6 ピン）に IEEE 1394 ケーブ 
ルを接続します。 

•手順 B 3 で[③]をクリックした 
方は本製品の EEE 1394 コネク 
夕 （4 ピン）に IEEE 1394 ケーブ 
ルを接続します。 


旧 EE 1394 コネクタ （6 ピン） 




m 

s E 

3 □ 

し 1 

1- 


旧 EE 1394 コネクタ （4 ピン） 



/W 3 >に IEEE /39^ ケーフルを掩続〇ます。 



※画画 S 、 バソコンの IEEE 1394 
コネクタ (4 ピン)に接続する 
例です。 

r ® 画面内の写真のよ〇に、 
手順 B 3 で選択したバソ 
コンのコネクタ 
EEE 1394 ケーブルを接 

続します 0 コネクタの形 
I と向きに注意してください。 


②[次へ]をクリックします。 


X 「コピーするファイルよりも新しいファイルがコンピュータに存在しま 
す。既存のファイルを使いますか？」というメッセージが表示されるこ 
とがあります。その場合は[はい（丫） ] をクリックしてください。 

1 Windows 98 SE をお使いの場合、新しい IEEE 1394 機器を接続したときに 
Windows の CD - ROM が要求されることがあリます。その場合は、 

ドライブにセットし、[〇 K ] をク 

リツクしてください。 



く WindowsXP / Me / 2000の場合〉 

セツ ト アツ 7。 を終了します。 



の清ガ瓶放しました。マ：ュアルを参照して他麵リフトの祝减行必 




[完了]をクリックします。 



く Windows 98 SE 場合〉 

Windows のアップデートブ□グラムが自動的に起動します。 
次の手順に従つて操作してください。 




卜します。 





[はい]をクリックします。 



@使厢镏證織みください。 P ㈣關キ，もてスルルしてくだ 


C ® 内容をよく読みます。 




% 使用許諾契約に同意する N 
ときは[はい]をクリック 
します。 


X 自動で Windows のアップデー 
卜が行われます。 



( [はい]をクリックします。 

\パソコンが再起動します。 




子スクトツ7。¢)[マイコンピュータ]アイコンを 
ダフルクりツクします。 



< CD-ROM ドライブのアイコ 
ンが追加されていれば、本製 
品は使用できる状態になって 
^います0 _ , 


メ 

モ 


アイコンが表示されていないときは？ 

EEE 1394 ケーブルまたは電源ケーブルが正しく接続されていない可 
能性があります。 IEEE 1394 ケーブルと電源ケーブルを接続し直してみ 
てください。 


以上で接続は完了です。 

続いて WinCDR の CD - ROM より、 WinCDR または PacketMan をインストールし 
てください （「 WinCDR クイックスタートガイド」または 「 PacketMan クイック 
スタートガイド」参照）。 

本製品の使いかたは、オンラインマニュアルを参照してください。 


畺 


オンラインマニュアルを必ずお読みください 

付属のューテイリテイ CD には、オンラインマニュアル ( PDF 形式)が収録されています。 
必ずお読みください。 

•オンラインマニュアルの読みかた 

① 付属のユーテイリテイ CD を CD - ROM ドラ 
イブに t ットします。簡単 t ットアップが 
起動します。 

② 「CRW IU シリーズのマニュアルを見る」 
を選択し、[開始]をウリックします。 

オンラインマニュアルが画面に表示されます。 


1 オンラインマニュアルを読むには、パソコンに Acrobat Reader がインストール 
されている必要があります。インストールされていないときは、表示される画面 
のメッセージに従ってインスト—ルしてください。また、簡単セットアップで 
「 Acrobat Reader のインストール」を選択してもインストールすることができ 
ます。 

X Acrobat Reader の使いかたは 、 Acrobat Reader のメニュー[ヘルプ ]- [Reader 
のヘルプ]を選択し、ヘルプを参照してください。 




はじめにお読みください 
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